É Terça 16 Julho 2024 Œ 15h45 O East End Park (SCO) (Dunfermline) 
& Gavin Duncan 
Taça da Liga Escocesa 2024/25 - Fase de Grupos Grupo E 


Dunfermline 0-2 Forfar 


Ross MacLean 78 
Mark Whatley 52 
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FICHA DE JOGO  AQVIVO PERFORMANCE COMENTÁRIOS RESUMO 
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ESTÁDIO ÁRBITRO VÍDEOS FOTOGRAFIAS 
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EA Marc Mecallum 
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4 E Stuart Morrison 


BH Ainda não foram registrados comentários... 


ESTAVA NO ESTÁDIO? 


Fara marcar este jogo como um dos que assistiu 
ao vivo é necessário que seja registado. Faça login 
ou registe-se... 
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Classificação 

J GM GC P 
1 ÉBspatans 4 7 4 3 
2 Livingston +4 5 1 E 
3 Forfar 4 3 4 
4 Guntermlina 4 4 5 3 
5 a 3 Z 9 3 

" Rangers 


ESTATISTICAS FARTIDA 
POSSE DE BOLA 
30 % 0 % 
DEFESAS 
2 5 
FALTAS 
7 12 
IMPEDIMENTOS 
2 0 
LANÇAMENTOS 
20 15 
CHUTES FORA 
8 2 
CHUTES 
13 J 
ESCANTEIOS 
9 3 
CHUTESA GOL 
J 3 


COMPETIÇÃO 


Taça da Liga Escocesa 2024/25 
DE Escócia 


FASE GRUPO 
Fase de Grupos Grupo E 


ESTÁDIO 


East End Park 


E Dunfermline 
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